KATARZYNA DOBROWOLSKA 


córeczka D'* medycyny, 


po krótkiej chorobie, w 4+ wiośnie życia zmarła w dniu 11 Lutego 1875 r. 


W żalu pogrążeni Rodzice, zapraszają Przyjaciół, Znajomych i pobożną Pubłiczność na wyprowadzenie zwłok 


z domu pod L. 148 przy placu WW, Świętych w Sobotę dnia 13 b. m. o godz. 10 rano wprost na Cmentarz. 


W drukarni L. Paszkowskiego w Krakowie. 


